Inż. MARCIN 


CHM 


profesor Politechniki Krakowskiej 


ur. 4. I. 1890 w Głogowie, zmarł nagle w Warszawie, 
dnia 26 kwietnia 1956 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na ementarzu raxowickim w Krakowie, w poniedziałek dnia 30-20 bm. 

o godz. 10 rano, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawia- 
damiają w smutku pogrążeni: 


Żona, córki, brat, zięć i wnuk. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZĘBOWYCH 
Zakład Nr lzo.u. 

Kraków. plac Szczepański 2 — Tel. 535-67 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajską 13 
2207 — 27. 4. 1956 — M-7-14150 — 35 —- druk. BI V kl 70 gr. 
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